Dr med. HENRYK 


NAJDROZSZY INAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS 
I BRAT 


B. KOMENDANT SZPITALA WOJSKOWEGO W 
KRAKOWIE, DŁUGOLETNI DYREKTOR SZPI- 
TALA IM. „DR. ANKT" W KRAKOWIE. 


ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM OR- 
DERU ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM I SRE- 
BRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI, SREBRNYM ME- 
DALEM „ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY”, 
ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA PR. SPOŁ. DLA M. KRA- 
KOWA, ZŁOTĄ ODZNAKĄ WZOROWEGO PRA- 
COWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ WIELOMA 
INNYMI ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI 
I BOJOWYMI 


zmarł nagle, w 69 roku życia dnia 3 grudnia 1976 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na 

cmentarzu w Podgórzu nastąpi we wtorek dnia 2 bm. 

o godz. 13.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głe- 
bokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYN I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 9472/76 - 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1. Rakowicka 26, tel. 579-21 


